Multiples Beneficios. .. 



Actualizacion 
ySeguimiento: 

El Sistema registra los 
resultados automat icamente, 
alterando cada programa para 
ajustar los cambios en el 
moldeado del cuerpo y 
maximizar resultados. 



Eficiente: 

El cuerpo y rostro pueden 
tratarse de forma separada o 
simultaneamente. Ya sea que su 
cliente necesite tratamiento 
con Microcorriente, 
Bioestimulacion, Sesiones Anti- 
eel ulfticas 6 Emisiones de 
Ultrasonido con el aplicador de 
mano. 



Guia Pasoa Paso: 



Cada detalle de la aplicacion 
aparece en la pantalla, 300 
diagramas de colocacion de 
electrodos, 30 diagramas para 
Ultrasonido y hasta 1000 
patrones de Ultracell y 
Microcorriente que lo gufan en 
cada paso del tratamiento, 



Versatilidad 

Futura® Pro: ,• % ^ £ 



Activador Maestro 



Unidad Ultratone Futura Pro® 

20 cables opticos(rojoyazul) 

50 electrodos Ultratone™ 

200 electrodos facialesycorporales 

J uegodemicrovarillas 

IcabezaldeUSdelMHz 

lcabezaldeUSde3MHz 

1 manual de instrucciones 



Tecnologfa Bioptica 



Consola Multisistema 




ULTRATONE 



Futura Pro 

The Bionergy™ Multisystem 




l^ 1 *** 



En el Peru, Ultratone es: 




Desde 19961 



fs.r.L) 



fifM <3< aue.unajCarantia].'! 



Calle Los Antares 255-265 Surco 

Telf : (511) 271-6391 / (511) 271-9859 

Telefax: (511) 273-0393 Nextel: 837*2153 
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phymed.com.pe 




El futuro de su 

Centro de Tratamientos, 

iHOY! 






® 




Futura Pro 

Uno para todo y todo-en-uno 

Un sistema de Bioenergfa con multiples terapias y respuestas a todo lo que los clientes solicitan: 



■ A i e Igaza m ie n to 


■ Electroporacion 


■ Perdida Ultra Rapida deems 


■ An ti C e lii litis 


■ Biofrecuencias 


■ Lifting Facial No-Quirurgico 


■ A n ti-E n ve je c i m ie n to 


■ Masajes 


■ Rehabilitacion y Bienestar 


■ C a vita cio n 


■ Relajacion 


■ Parametrosautoadaptables 


■ Red uccitin d e A r r u g a s 


■ Lipolisis 


■ AcondicionamientoHolfstico 


■ D e s i n t o x i c a c i 6 n 


■ Control del estres 


■ Microcorrientedemoldeado 


■ D re n aje Lin fa tico 


■ Cromoterapia 


■ Liftingy tonificacion profundos 


■ A cu p re sio n 


■ Multicorporal y Facial 


■ Ultrasonido Duo Lip corporal y facial 


■ Re fie xo lo gia 


■ Post parto 


■ BaseDatosdepacientes 



El Sistema mas completo y optimo para el 
tratamiento corporal y facial" 



Un numero infinito de programas 
personalizados 

Y mas de 150,000 fases programadas para cuerpo y rostro. 



Ultratone Futura® Pro Ie ofrece un ilimitado 
numero de programas individuales ya que crea 
un Plan de Tratamiento basado en los detalles 
particulares de edad, genero, peso, medidas, 
lipo corporal, areas problema y resultados 
deseados para cada cliente. Este sistema de 
Bioenergfa ha sido concebido para hacer todo 
el trabaj o por usted y atraer mas clientes a su 
Centro de Medicina Estetica, Spa, Gimnasio, 
Centro de Salud o Cabina de Estetica. 




Innovaciones ULTRATONE 



TM 



Luz 

Bioptica 

Microcorrientes 

Ultrasonido 

Bioestimulacion Facial 

Bioestimulacion Corporal 

■ Deportey 
Entrenamiento 

■ Tonificary 
Adelgazar 

■ Detox 

■ Terapeutico 

■ Reflexology 

■ Etc.. 





